
Sergeants Mess, St. Andrew s Military Hospital, M. D. Mo. 2 FARM u ^ B o ROS - 

North Rosedale, Toronto, Ont. 

Sgt. A. N. McLeod, Sgt. P. J. O’Connor, Sgt. F. J. Ball, Sgt. A. Graham, Sgt. J. S. Roberts, (Secretary) R.S.M.I., H. Sawford, Sgt. M. J. Gaughan, Sgt. J. R. Dudley, Sgt. C. Francis 
Sgt. J. G. Youldon, Sgt. E. A. Bramah. 

Sgt. H. Long, Sgt. T. Webb, Sgt. H. Bradley, Staff-Sgt. B. J. Stroud, Staff-Sgt. C. R. Mills, Sgt. W. H. Germon, Sgt. W. H. White Sgt. H. S. Tolchard, Sgt. W. H. Goodrick, 
Sgt. W. F. Smith. 

Staff-Sgt. R. V. Pennington, . Staff-Sgt. R. Hodgkinson, Q.M.S. J. G. Paterson, R.S.M. J. McKay, Capt. E. A. Godfrey,(Adjutant) 

R.S.M, E. C. D. Orme, W.O., R.Q.M.S. J. H. Woodward, Staff-Sgt. E. C. R. Hoare (President) Staff-Sgt. J. H. Decon. 


Lieut.-Colonel E. B. Hardy, D.S.O. (Officer Commanding) 
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